
PHILIPS RADIO • Mod. BI 350/A. Apparecchio a modulazione d’ampiezza e di frequenza. Gamma onde medie, gamma onde corlc 
e gamma onde ultracorte (FM). Media frequenza a 460 kc/s per AM e a 10,7 Mc/s per FM. Anlenne incorporate a filo e ferroceptor. 

Potenza 4 watt, consumo 50 watt. 
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